Za spokój duszy Ś. p. 


Piotra Studzinskiego 


organisty katedralnego i artysty muzyka 
zmarłego w 43 roku życia w 1869 r. 
odprawiona zostanie 
MSZA ŚWIĘTA 
w niedzielę dnia 22 sierpnia 1943 roku o godzinie 8 rano 


w kaplicy cmentarza rakowickiego 


o czym zawiadamia Rodzina, 


Orukarmia Związkowa, Krakow, Mikełajska 13 


